JOANNA z BARREAUDÓW 


NOWAKOWA 


żona Rządcy Klinik Uniwersyteckich 


po długiej a dolegliwej chorobie, przeżywszy lat 42, 
opatrzona Sw. Sakramentami zmarła 18 października 
1894 r. w południe. 


<A —— 


Stroskany mąż z 6-giem małoletnich dzieci, zaprasza 

Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i Szanowna Publiczność 

na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie w Sobotę 

dnia 20 października b. r. o godzinie 3 po południu 
z Zakładu klinicznego. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie w poniedziałek d. 22 b. r. o godz. 
8 rano w kościele św. Mikołaja. 


